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Uitslag draagvlakmeting Bl-Zone Willem de Zwijgerlaan, gemeente Alkmaar 

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat niet is voldaan aan de 
draagvlakeisen voor het invoeren van een Bedrijven Investerings Zone in het winkelgebied aan de 
Willem de Zwijgerlaan. De eis is dat minimaal 50% van de bijdrageplichtigen stemt, dat van de stemmers 
2/3 vóór stemt en dat de voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegen¬ 
stemmers. 8 stemgerechtigde bijdrageplichtigen hebben een geldige stem uitgebracht (42,11%). 
Daarvan waren 6 stemgerechtigden vóór het voorstel (75%), die gezamenlijk 26,74% van de WOZ- 
waarde in het gebied vertegenwoordigden. 
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